



AJÁNLATAINK 



INTERSPAR ÁRUHÁZAINKBAN, CSAK RENDELÉSRE! 
Ajánlatunk 2017. április 1 és augusztus 25 között érvényes. 























SPA POOL MIAMI 


felfújható masszázsmedence 



• Méret: 180x66 cm 

• Telepítése rendkívül gyors és egyszerű 

• Szerszámok használatát nem igényli 

• Telepítést segítő DVD-vel 

• A szett tartalma: szűrőberendezés (1325 L/h), Lay-Z-Masszázs rendszer (81 
légbefúvó), gyorsfűtő rendszer: max.40 °C (1,5-2 °C vízhőmérséklet növekedés 
óránként), felfújható thermo tető 

• Üzemi feszültség: 220V/50Hz, 2050W 

• Energiatakarékos üzemmód 

• 4 férőhely 

• Űrtartalom (80%): 669 L 

• Csomag súly: 33,6 kg 

• Összsúly, vízzel feltöltve: 1026 kg 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 
















SPA POOL PARIS 


felfújható masszázsmedence 
hangulatvilágítással 



• Méret: 196x 66 cm 

• Telepítése rendkívül gyors és egyszerű 

• Üzemi feszültség: 220V/50Hz, 2050W 

• A szett tartalma: szűrőberendezés (1325 L/h), Lay-Z-Masszázs rendszer, 
gyorsfűtő rendszer: max.40 °C (1,5-2 °C vízhőmérséklet növekedés óránként), 
felfújható thermo tető 

• Távirányítóval működtethető 7 színű LED világítás 

• Energiatakarékos üzemmód 

• 4-6 férőhely 

• Űrtartalom (80%): 806 L 

• Csomag súly: 40,7 kg 

• Összsúly, vízzel feltöltve: 1215 kg 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 
















SPA POOL PALM SPRINGS 

felfújható masszázsmedence 



• Méret: 196x71 cm 

• Telepítése rendkívül gyors és egyszerű 

• Szerszámok használatát nem igényli 

• A szett tartalma: szűrőberendezés (1325 L/h), Lay-Z-Masszázs rendszer 
(120 légbefúvóval), gyorsfűtő rendszer: max.40 °C, thermo tető 

• Üzemi feszültség: 220V/50Hz, 2050W 

• 4-6 férőhely 

• Űrtartalom (80%): 916 L 

• Csomag súly: 39,6 kg 


149.999 Ft 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 












SPA POOL PALM SPRINGS HYDROJET 

felfújható masszázsmedence 8 hydrojettel 
és sóbontós vízkezelő rendszerrel 



• Méret: 196x 71 cm 

• Telepítése rendkívül gyors és egyszerű 

• Üzemi feszültség: 220V/50Hz, 2050W 

• A szett tartalma: szűrőberendezés (1325 L/h), Lay-Z-Spa Hydrojet 
masszázs rendszer 8 befúvóval, ClearSoft vízkezelő rendszer, sóbontós 
vízforgató, gyorsfűtő rendszer: max.40 °C (1,5-2 °C vízhőmérséklet 
növekedés óránként), felfújható thermo tető 

• Energiatakarékos üzemmód 

• 4-6 férőhely 

• Űrtartalom (80%): 795 L 

• Csomag súly: 60 kg 












SPA POOL SIENA 


felfújható masszázsmedence 127 légfúvókával, 
ital- és étkezőtálcával 



• Méret: 249x149x66 cm 

• Üzemi feszültség: 220V/50Hz, 2050W 

• Telepítése rendkívül gyors és egyszerű 

• A szett tartalma: szűrőberendezés (1325 L/h), Lay-Z-Masszázs rendszer (127 
légbefúvó), gyorsfűtő rendszer: max.40 °C (1,5-2 °C vízhőmérséklet növekedés 
óránként), felfújható thermo tető, italtartó tálca 

• Energiatakarékos üzemmód 

• 2 férőhely 

• 3 rétegű nagy teherbírású PVC és poliészter oldalfalak 

• Űrtartalom (80%): 509 L 

• Csomag súly: 43 kg 


179.999 Ft 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 











SPA POOL HAWAII Aírjet&Hydrojet 

felfújható masszázsmedence, 120 légfúvókával, 
8 hydrojettel, sóbontós vízkezelő rendszerrel 



• Méret: 180x180x71 cm 

• Üzemi feszültség: 220V/50Hz, 2060W 

• Telepítése rendkívül gyors és egyszerű 

• A szett tartalma: szűrőberendezés (1325 L/h), Lay-Z-Masszázs rendszer 
(120 légbefúvó), Lay-Z-Spa Hydrojet masszázs rendszer 8 befúvóval, ClearSoft 
vízkezelő rendszer, gyorsfűtő rendszer: max.40 °C (1,5-2 °C vízhőmérséklet 
növekedés óránként), felfújható thermo tető, alátét fólia 

• Energiatakarékos üzemmód 

• 4-6 férőhely 

• Űrtartalom (80%): 795 L 

• Csomag súly: 60 kg 


279.999 Ft 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 














LUXURY 

fémvázas medence szett 



• Mérete: 488x122 cm 

• A szett tartalma: medencetest, szűrő-vízforgató berendezés, biztonsági létra, 
aljtakaró, védőtakaró 

• Fémvázas medence szett extra erős újfejlesztésű 3 rétegű fémszállal 
átszőtt PVC anyagú testtel 

• Egyszerűen gyorsan telepíthető 

• Korrózióálló fémvázas szerkezet 

• Rendkívül erős 3 rétegű oldalpánt erősíti a vázszerkezetet a medence 
teljes hosszában 

• Szelep segítségével a medencében lévő víz kerti locsolón keresztül 
ereszthető le 

• Színes dobozba csomagolva 

• Űrtartalom (90%): 19480 L 

• Súly: 82,6 kg 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 









PUERTO RlCO 

ovális fémvázas medence szett 



• Méret: 424x250x100 cm 

• A szett tartalma: medencetest, papírszűrős vízforgató, biztonsági létra 

• Egyszerűen telepíthető 

• Korrózióálló fémvázas szerkezet 

• 3 rétegű nagy teherbírású PVC és poliészter oldalfalak 

• Szelep segítségével a medencében lévő víz kerti locsolón keresztül 
ereszthető le 

• Színes dobozba csomagolva 

• Űrtartalom (90%): 7250 L 

• Súly: 56,9 kg 


129.999 Ft 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 














POOLTREND WET 

medence szett 



• Méret: 500x 360 x 120 cm 

• A szett tartalma: medencetest, aljtakaró, biztonsági létra, HOMOKSZŰRŐS 
vízforgató 

• korrugált, színterezett, galvanizált acélpalást 

• 0,4 mm megerősített acélpalást 

• 0,4 mm belső fólia 

• UV és időjárás álló 

• Súly: 189 kg 


299.999 Ft 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 











POOLTREND WET 

medence szett 



• Méret: 610x360x120 cm 

• A szett tartalma: medencetest, aljtakaró, biztonsági létra, HOMOKSZŰRŐS 
vízforgató 

• korrugált, színterezett, galvanizált acélpalást 

• 0,4 mm megerősített acélpalást 

• 0,4 mm belső fólia 

• UV és időjárás álló 

• Súly: 224 kg 


349.999 Ft 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 













POOLTREND WET 

medence szett 



• Méret: 740x360x120 cm 

• A szett tartalma: medencetest, aljtakaró, biztonsági létra, HOMOKSZŰRŐS 
vízforgató 

• korrugált, színterezett, galvanizált acélpalást 

• 0,4 mm megerősített acélpalást 

• 0,4 mm belső fólia 

• UV és időjárás álló 

• Súly: 275 kg 


449.999 Ft 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 

















Fordulékony, kis helyen tárolható, ugyanakkor nagyteljesítményű fűnyírótraktor, 
mely nagyobb gyepfelületek nyírására ajánlott. Gyepkímélő kerekeivel minimálisan 
tapossa a területet. 

• Erőforrás: LONCIN 1P75D 

• Hengerűrtartalom: 224 cm^ 

• Sebességváltó: : manuális 5 fokozat előre + 1 fokozat hátra 

• Munkaszélesség: : 66 cm 

• Vágási magasság: : 35-85mm, 5 állású, központilag állítható 

• Vágóasztal: fém 

• Pengék száma, típusa: egy darab, mulcsozó penge 

• Fűgyűjtő mérete, anyaga: 150 liter, hátsó ürítés, ABS+flexibilis szövet 

• Min. fordulókor: 130 cm 


299.999 Ft 


Az ár 2017. 08. 31-ig érvényes! 


Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen 
szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et. Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban 
euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti készlethiány előforudihat. Az esetleges 
kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. 

A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban. 










A megrendelés menete: 

1. a termék megrendeléséhez fáradjon be bármelyik Interspar áruházunkba, és az Információs pultnál 
kérje kollégáink segítségét 

2. a termék beazonosítását követően a kollégák megrendelik Ön számára a kívánt terméket, amelynek 
feltétele a termék árának helyszínen történő kiegyenlítése 

3. a megrendelés során kérjük megadni telefonszámát, a szállítási címet, amelyet továbbítunk a 
szállító cég felé 

4. ezt követően a szállító cég felveszi Önnel a kapcsolatot a kiszállítási nap egyeztetése céljából 

5. kiszállítás a megrendeléstől számított 3-7 munkanap A szállítási címet utólag módosítani nem lehet. 

A termékek megrendelhetők az alábbi áruházakban: 


INTERSPAR Hipermarket Budapest 

1032, Bécsi út 154. 

+3620-823-8186 

INTERSPAR Hipermarket Budapest 

1103, Sibrik Miklós út 30. 

+3620-823-8226 

INTERSPAR Hipermarket Budapest 

1106, Kerepesi út 61. 

+3620-823-8196 

INTERSPAR Hipermarket Budapest 

1117, Október 23-a utca 8-10. 

+3620-823-8156 

INTERSPAR Hipermarket Budapest 

1191, Üllői utca 201. 

+3620-823-8026 

INTERSPAR Hipermarket Budapest 

1201, Széchenyi utca 1. 

+3620-823-8076 

INTERSPAR Hipermarket Debrecen 

4032, Füredi út 27. 

+3620-823-8066 

INTERSPAR Hipermarket Diósd 

2049, Balatoni út 2/a 

+3620-823-8346 

INTERSPAR Hipermarket Dunaújváros 

2400, Béke körút 

+3620-823-8176 

INTERSPAR Hipermarket Győr 

9023, Fehérvári út 3. 

+3620-823-8016 

INTERSPAR Hipermarket Győr 

9027, Budai út 1. 

+3620-823-8266 

INTERSPAR Hipermarket Gyula 

570 , Kétegyházi út 1. 

+3620-823-8276 

INTERSPAR Hipermarket Hódmezővásárhely 

6800, Kaszap utca 20. 

+3620-823-8356 

INTERSPAR Hipermarket Keszthely 

8360, Tapolcai út 37. 

+3620-823-8256 

INTERSPAR Hipermarket Miskolc 

3524, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4. 

+3620-823-8126 

INTERSPAR Hipermarket Nagykanizsa 

8800, Táborhely utca 4. 

+3620-823-8386 

INTERSPAR Hipermarket Nyíregyháza 

4400, Korányi Frigyes utca 

+3620-823-8286 

INTERSPAR Hipermarket Nyíregyháza 

4400, László utca 8. 

+3620-823-8116 

INTERSPAR Hipermarket Ózd 

3600, Sárii út 4. 

+3620-823-8296 

INTERSPAR Hipermarket Pápa 

8500, Celli út 21. 

+3620-823-8316 

INTERSPAR Hipermarket Pécs 

7632, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. 

+3620-823-8216 

INTERSPAR Hipermarket Pécs 

7632, Siklósi út 37. 

+3620-823-8096 

INTERSPAR Hipermarket Sopron 

9400, Selmeci utca 15-17. 

+3620-823-8246 

INTERSPAR Hipermarket Székesfehérvár 

8000, Balatoni út 44-46. 

+3620-823-8684 

INTERSPAR Hipermarket Székesfehérvár 

8000, Budai út 41. 

+3620-823-8046 

INTERSPAR Hipermarket Szekszárd 

7100, Tartsay utca 9. 

+3620-823-74-97 

INTERSPAR Hipermarket Szentendre 

2000, Dobogókői út 4. 

+3620-823-8036 

INTERSPAR Hipermarket Szolnok 

5000, Mátyás király út 29. 

+3620-823-8147 

INTERSPAR Hipermarket Szombathely 

9700, Újvilág utca 

+3620-823-8086 

INTERSPAR Hipermarket Tatabánya 

2800, Győri út 25. 

+3620-823-8136 

INTERSPAR Hipermarket Veszprém 

8200, Dornyai Béla utca 4. 

+3620-823-8166 

INTERSPAR Hipermarket Zalaegerszeg 

8900, Óla utca 1. 

+3692-510-307 

INTERSPAR Hipermarket Érd 

2030, Iparos utca 5. 

+3620-823-7398 




I NTERSRAR 






































